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Dies is* die Clapeyron-Clausiussche Gleichung.
Der Quotient -~ stellt die Neigung der Dampfspannungskurve
di JL
beim Drucke p dar, Fig. 94, 1st also mit dieser gegeben. 1st auBer-dem die RaumvergroBerung bei der Verdampf ung bekannt (vs — a) , so kann r (ohne Versuch) aus der Gleichung berechnet werden. Oder es kann, wenn r durch Versuch bekannt 1st, v9 — o berechnet werden. Diesen Weg hatte schon Zeuner bei seiner Eerechnung der Dampftabellen aus den Versuchen von Regnault eingeschlagen.
Sind endlich aus Versuchen alle Grofien der Gleichung einzeln bekannt, so miissen die Versuchswerte sich nach der Gleichung zusammenschlieBen. Dies ist eine der scharfsten Proben auf die Richtigkeit des ersten und zweiten Hauptsatzes der mechanischeri Warmetheorie. Nach den besten Versuchen liber die Dampfspannungskurve, die Verdampf ungswarme und das Volumen des gesattigten Dampfes trifft diese Probe in denkbar scharfster Weise zu, wie ein Vergleich der aus r unddp[dT berechenbaren Dampfvolumina ^ und der durch den unmittelbaren Versuch gefundenen Volumina3) lehrt.
Bemerkung. Die obige Gleichung stellt eine allgemein giiltige Beziehung zwischen den GroBen p, T und v im trockenen Sattigungszustand und den Grofien r und o dar. Sie ermoglicht daher die Priifung von empirischon Gleichungen, die zwischen einzelnen dieser GroBen auf Grund von Versuchen aufgestellt sind oder die Herleitung solcher Gleiehungen , wie z. B. der Beziehung zwischen p und T im Sattigungszustand (Dampf druckkur ve) . Fur dic^ letztere erhalt man z. B., wenn man als Naherung^gleichung im SattigungB-zustand die Gasgleichung
pvs=RTs
zu Hilfe nimmt und o gegen vf nernachlassigt,
Setzt man noch r = const, so wird
lnpj = const -
die identisch ist mit der in Abschn. 44 angegebenen Gleichung. Bei den ver-einfachenden Annahmen, die dieser Gleichung zugrunde liegen, ist es selbst-verstandlich, daB sie sich nur iiber beschrankte Gebiete verwenden laBt. Durcli genauere Annahmen, indem man z. B. r als Funktion der Temperatur und fur die Beziehung zwischen p, v, T eine genauere Zustandsgleichung einfuhrt, kann man auch Dampf druckgleichungen von weiterem Gultigkeitsbereich erhalton.
x) Z. Ver. deutsch. Ing. 1909, S. 1768: Holborn und Henning, Die Ver-dampfungswarme des Wassers usw.
2) Forsch.-Arb. Heft 21 (1905):   Knoblauch,   Linde  und  Klebe,  Die thermischen Eigenschaften des gesattigten und iiber hitzten WasserdampfB. — Die  Gegenuberstellung  der Werte  findet  sich   in   Z. Ver.  deutsch. Ing.   1911 S. 1506 ff.g, die andere fiir Verdichtung, einer isothermischen Kurve fiir die Warmeentziehung und einer Linie gleichen Druckes, gemaB der Voraussetzung, fiir die Warmezufuhr.
